andbook 


ШТА 
ს ~f 


XII 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


SIGLA 


Се = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


CORRENTE MAX 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
= C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 

TAGLIO IN MHz 


POTENZA MAX 


Si = SILICIO 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


101 

Ge. 101 
GE : 
AC 139 K | 101 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


— | 
ai 
= 


4 
© 
= 


АС 141 В 


АС 142 К 
АС 150 
АС 151 
АС 151 R 
AC 152 
АС 153 | 
AC 153 K 
AC 154 


AC 160 B 
AC 162 
AC 163 
AC 165 
AC 166 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


60 


DI COLLETTORE 
INVOLUCRO 


Ge = GERMANIO 
CORRENTE МАХ | ` 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
DI COLLETTORE 
IN WATT 


POLARITA 
TIPO LI 


= 
сл 


= 
сл 


7 
7 
3 
3 
5 
5 
0, 
1 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


01 COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 
ПРО LI 
INVOLUCRO 


Si = SILICIO 
се = GERMANIO 


АЕ 109 В 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


4 
о 
ч 


= 
ლ 
~ 


- 
ლ 
~ 


- 
ლ 
ч 


- 
ლ 
~ 


| GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
Di COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Рі 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


0,090 
0,090 


0,060 0,010 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 


POLARITA 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
DI COLLETTORE 
IN WATT 
CORRENTE МАХ ` 
DI COLLETTORE 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


TIPO LI 


| = 
mw = 
"о | со 


бе 
м ГИН 
уз [e | 
е | 
гэн 


ASY 48 У| бе 


PNP 
іт | 
Р | 
іт | 

PNP 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX · 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO ОР 
INVOLUCRO 


Гаю 


AUY 21 A| бе 


= SILICIO | 
Ge = GERMANIO 


Si 


POLARITA 


COLLETTORE‏ ופ 


POTENZA MAX 
IN WATT 


Di COLLETTORE 


CORRENTE MAX 
IN AMPER 


MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 


FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


TIPO DI 
INVOLUCRO 


BC 107 B 


BC 108 


BC 108 A 


BC 108 B 


BC 108 С 


ВС 109 


BC 109 В 


ВС 109 С 


вс 10 


вс 114 


ВС 115 


BC 16 


ВС 16 А 


ВС 117 


ВС 118 


2 XC SE Б ЕУ | IN CORRENTE | 
3 5? WIE 55 | <š о 
იი» [| | а | sh, ანდ SEE E 
59 თ 225 | шае НЕ 50 аз 
II < | #83 | Е85 | ха | ба MAX. | 00 
58 ₪ (Феј Әде | во | Ef => 
40 
20 | 105 
so | 2 
150 | 2 
150 | 032 
ВС 125 40 - д | 897 
ВС 125 A 40 40 | 10105 
BC 125 B 350 as | 1005 
BC 126 200 20 | 897 
ВС 126 A 200 50 | 1005 
30 150 | XW 
300 125 | тов 
| ВС130 | 300 125 | 8 
300 240 | 8 
nt — NPN | 0,200 30 | 40 280 | R97 
si |NPN | 0,200 45 200 230 | R097 
ВС 135 | Si NPN | 0,200 45 200 по | 8097 
вс 136 | 5 NPN | 0,300 | 0,600 | 60 600 | [зо | 5 
BC137 | si | PNP. | 0,300 | 0,600 | 40 ₪ 85 | R97 
ВС 138 | ч | NPN. | 0,800 | | 40 60 100 | 105 
вс 139 | Si PNP | 0,700 | 40 40 40 | 105 
BC140 | я אא‎ 137 |1 80 50 63 | 250 | 1039 
вс 141 | 9 אא‎ |37 |1 [iw | 50 63 | 250 | 1039 
BC 142 | 5; мем | 080 | [|8 | 40 20 | 
BC 143 | 5 שק‎ Голо | |6 | wo 20 | 105 
BC 144 | 5 אא‎ Голо | Io | 40 40 | 105 
ВС 145 | 5 אא‎ |030 | || | по | 40 | 30 вәл 
86146 | [мм | 0,050 |0,050 | 20 | 150 ИНГЭ 
BC 147 | si NPN} 0,220 | олоо | 50 300 __| 330 | ммю 
ВС 147 А | 5 нем | 0.220 (оф |5 | зо | _ 220 | MMIO 
BC 147 B | 5 [мм |020 |0100 |5 | 300 330 | мм 
ВС 148 |S MM | 0.220 |000 [зо | 300 330 | MMIO 
ВС ЈАВА | 5 [нм [0220 |000 | зо 300 220 | мм 
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5 Р us _n | GUADAGNO 
= XC s= z 52 | או‎ CORRENTE 
og $e Р Ол | 5 @ | 
SE < m ных | 29 | 22 5 
SIGLA Su = {SSE | ga | 52 | до аз 
თლ 5 Sos со2 = ва оо 
г а 1598 | се zu | ШО => 
59 2 |252 | ОБЕ | 26 | ЕК Fš 


BC 148 B 
BC 148 C 
BC 149 
BC 149 B 
BC 149 C 


BC 157 A 
BC 157 B 
BC 158 
BC 158 B 
BC 158 C 


0100 | 25 | 


ВС 158 VI 0.100 
BC 159 0.100 
ВС 159 A | Si 
ВС 1598 | 5 
BC 159 6 | Si 
8C160 | Si 
8C 161 5 
BC 167 | Si Y 
BC 167 A | Si 
BC 167 B | Si 
ВС 168 |5 [NPN |010 |040 | 20 | 
BC 168 A | Si 
BC 168 B | Si 
8616860900 
86169000 
86 169 8 | 5 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
Di COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 
MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA 0! 
TAGLIO IN MHz 
ПРО 01 
INVOLUCRO 


BC 169 С 
ВС 170 

ВС 170 А 
ВС 170 В 
BC 170 С 
ВС 171 

BC 171 A 
ВС 171 8 
BC 172 

ВС 172 A 
ВС 172 В 
ВС 172 С 


5 
вета с |5 | 


ВС 174 A | 
BC 174 В 
BC 177 
BC 177 
BC 177 
BC 177 
BC 177 
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GUADAGNO 
IM CORRENTE 


о ш XI =N 
II a BG z EO < א‎ 95 од 
58 9 |Әдг | Заг | 38 | ES EZ 
500 [1018 
66 |X55 
0 [їз | 
ВС 182 А ' | Si 260 1018 | 
BC 182 А 02 | $ 170 1092 
BC 182 В | si 500 [08 | 
BC 182 8 2 | si 290 1092 
ВС 182 к |5 500 [10106 
Si мо (10106 
ВС 182 KB | Si 260 |10106 
вс 1821 |6 125 IX20 
ВС 182 LA | 5 260 |1092 
Si 240 [1092 | 
1850 1088 
Si 260 Its | 
Si 1222 јо 
ВС 183 BV 500 (тов 
ВС 183 B® 330 |092 
BC 183 C 00 [1092 
25 |тоюь | 
260 |Т0106 
500 [10106 
450 0Ю6 | 
BC 183 L 05 [0 © 
ВС 183 [А 260 (11092 
BC 183 LB 500 |1092 
|488 [1092 
250 (ов 
500 19% _ 
_|240 |006, 
[зо _ 110106. | 
_ 450 |0 | 


240 1092 


ლ ш XVI ш == GUADAGNO 
XC ат 

22 55 26 55 93 IM СОВВЕМТЕ 0 
SIGLA Зб Е sur | gun а? 27 _C 

во | = | вах] баз] == | 29 ВЕ 

II 3 Но 2o< X uj Со MIN MAX. of 

.= ₪ жə - t = 

HO а Әсе | бах зо BE ЕЕ 
ВС 184 (В 


ВС 184 LC 


ВС 204 А 

ВС 204 В |: 

BC 204 V |6 200 m |55 | оо [опо 
ВС 204 VI Si 200 (fT) | 75 150 R0110 
ВС 205 A | 9 200 (fT) |125 |260 |80110 
ВС 205 8 |5 PNP 200 (1) |240 |50 | кото 
ВС 205 М |5i РМР 200 (fT) | 50 100 | 0110 
ВС 205 VI | 5 PNP 200 (1) (75 110 [вот 
ВС 206 А (5 PNP 200 (fT) |125 |260 (Кото 
BC 206 B |5 PNP 200 (fT) |240 |500 | 80110 
BC 206 VI | Si PNP 200 (fT) |75 |10 |вопо 
BC 207 A |5 NPN 300 (fT) |25 260 | 8010 
ВС 207 8 |5 NPN 300 (II) | 240 |500 кото 
ВС 207 С |5 NPN ____ 300 (m |450 |900 | КОТО 
ВС 208 A |5 NPN = _ | 300 )8( |125 |260 [воі 
ВС 208 8 |5 NN оо ___ 300 (m | 240 |500 [rono 
BC 208 C | 5 | NPN 300 (fT) | 450 900 | 0110 
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SIGLA 


Si = SILICIO 
Ge = GERMANIO 


BC 209 A 


POLARITA 


COLLETTORE‏ ופ 


POTENZA MAX 
IN WATT 


x u! - М 
«с u АТ 
=0 оқ <= 
ш თ M 

ЕщЕ 29 2 = 
г. ш ш 

ша Ez 50 
Sos | 29 | <2 
о52 Бо LE 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


TIPO DI 
INVOLUCRO 


BC 209 B 


BC 209 C 


BC 211 


BC 211A 


BC 212 


BC 212 A 


(BC 212 В 


РМР 


РМР 


ВС 213 В 


РМР 


BC 213 С PNP | 0,300 | 0 200 350 

BC PNP | 0,300 | 0,200 200 70 | X64 
BC РМР 0,300 0,200 200 100 | 4 
BC PNP 0.300 0,200 200 200 [хы 
BC PNP | 0,300 | 0,200 200 350 [хы 
BC PNP | 0,300 | 0,200 200. 70 [хад 
BC PNP | 0300 | 0 200 100 | X20 
BC | לאל‎ | 0,300 | 0,200 200 200 | Х20 
BC РМР | 0,300 | 0.200 200 350 _ | Х20 
BC РМР |0300 | 0,200 200 М0 | 5 
BC PNP | 0300 | 0200. 200 | 100 | Х55 
BC PNP | 0,300 | 0 200 200 | 5 
BC PNP | 0,300 | 0,200 200 350 І X55_ 
BC PNP _ 200 _ 125 | X64 
BC PNP 200 200 | Хва 


-- 


ლ 
oś 55 35 =, 52 IN CORRENTE 
SIGLA SĘ = | su. | Ent 29 Sz თ 
28 | © | Баг] 95=| 38| ES шш | 
ВС 214 КС - 
2200 200 350 |Х64 
წე 200 Ни Х20 
= 200 20 |Х20 
а 200 350 | |Х20 
да 5 50 | [10105 
on 250 20 |т0105 
BC 223 B шаце: 
=> 200 |X55 
> ўст 150 |1092 
ВС 231 А. шин ЭЭ 
BC 231 В | м 
| BC 231 M | Si a 
am Is 250 100 |1039 
ша - = fioo јо 
| BC 232 M 5 | "sm т” 
. | 300 100 | 1039 
2-8 40 25 80110 
ша 250 m [ms | | 
2 250 (1) | 240 500 | X55 
ac 287 С 250 (1) | 450 | 900 | X55 
e 250 (1) | 125 | 260 |Х55 
шэг 250 (1) | 240 | 500 | X55 
5с 238 с 250 (1) | aso | 900 | | х55 
аба 250 (1) | 125 |760 | | х55 
un 250 (1) | 240 | 500 |Х55 
= 250 (1) | 450 |900 |X55 
Ес 2807 180 35 | Х64 
2 180 80 | X64 
8с 210 с 180 200 __| X64 
5с 221 200 125 __| X64 
аа 200 240 | X64 
=> 200 450 | X64 
200 125 [хы 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


Si = SILICIO 
Ge = GERMANIO 


BC 252 B 
BC 252 С 
ВС 253 

ВС 253 А 
ВС 253 В 
ВС 253 С 
ВС 254 

ВС 255 

ВС 256 A 
ВС 256 В 


ВС 259 А 
ВС 259 В 
ВС 259 С 
ВС 260 А 
BC 260 8 
ВС 260 С 


ВС 261 A 
BC 261 B 
BC 261 С 
ВС 262 

ВС 262 A 
ВС 262 В 
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о 4 ш хш шо PESEN | GUADAGNO | | 
2 XC «а 2 | OZ | IN CORRENTE 
< <o =o оқ <= А 
82 e =L шЕ с со МЕ | : დ 
SIGLA Só | É | Sur) zuu| ₪5 | ёс „9 
59 | E 2а<| 2 Pz 22 53 
IL II 5 Роз ToT X u Sa | мм | мах. | 99 
58 € | Фа 852| 36 | EF C= | 
| PNP 0,100 450 |1018 
PNP 0,100 125 R064 
PNP 0.100 125 1018 
PNP 0,100 240 |тоїв 
PNP 0,100 „1450 [тов 
-- Se зано gfs (mhos и 
Can. N | 0,300 2,5 


2,5 
2,5 
2,5 


Ро Пе p суо > 


ВС 268 
ВС 269 


ВС 280 A 
| BC 280 B 
BC 280 C 
ВС 282 | 
ВС 283 
ВС 284 
ВС 284 А 
ВС 284 В 
ВС 285 
286 
ВС 287 
ВС 288 


40 240 1039 
40 240 1039 
40 240 1039 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 


BC 304 

BC 307 " 

ВС 307020 

BC 307 А 

ВС 307 Во 

BC 307 Vi ®' 

ВС 307 А" Si 200 (fT) 
ВС 3078“ Si 200 iM 
ВС 307 УІ“ 200 «П 
ВС 308 109 


1 
5) 


РМР 
РМР 


BC 309 "© 
BC 309 2 

BC 309 АС 
ВС 309 В 

BC 309 СО 
BC 309 А 
BC 309 8“ 
ВС 309 VI ú 


300 (fT) 
300 (1) 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 


POLARITA 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


BC 317 
ВС 317 А 
вс 317 В 
вс 318 
ВС 318 А 
вс 318 В 
вс 318 С 
вс 319 
вс 319 С 
вс 320 
ВС 320 А 


0,310 


| е | 

| е | 

| РМР | 0,310 

| РМР | озо | 
РМР 


вс 329 В 
ВС 329 С 
Вс 330 В 
вс 330 С 
5 


BC 331 В 
BC 331 С 
ВС 332 А 
вс 332 В 
вс 332 С 
вс 333 


Р" 
ლ 
- 
o 


| о w хш > Lu | GUADAGNO 
= < 35 z, пт ИМ СОВВЕМТЕ 
oś == Е оқ < ლ 
ОЁ « 5 ELE 99 | 22 5 
SIGLA Zu E аар שב2‎ а? шо 59 
= ₪ == wis L- > თ = ב‎ 
თ < os | со = са од 
ни ב‎ ког | EOT Жи шо 95 
m W © Oz о-- < > == 
ao а. ао = onas 20 L ке 


ВС 326 | І 


ВС 327 


ВС 385 А | 5 МРМ 
| ВС 393 | 393 Si 


ge 
BC 377 

522 

წუნი 


Si 
St 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

' 


>< 
ыл 
л 


> [ж | ж 
ისი | сл 
іл јул | сл 


МРМ 
РМР 
РМР 
РМР 
РМР 
МРМ 
МРМ 
РМР 

МРМ 
МРМ 
РМР 

PN 


X55 


333 


BC 408 B מו‎ 


10 10106 
220 10106 
330 10106 


МРМ 
МРМ 
РМР 
МРМ 
228 
mo) 
BE 
= 
ЕН 
(СЕН 
н | 


о ш жш = 

= XC ₪ u a 

< <C =C or 
Os == = == < 
CC < ₪ ЕЦ зе > 
GU 5 | שב | 55ב‎ | ₪7 | ₪ 
=O = a+ шоб ₪ כ‎ 
₪ Zad = z 

| 4 ШО COZ = а 
ו‎ d CC со ar hr 
sm Ф © Ons 0-2 < СС 
по a са“ оа“ 20 ш 


~ 
ლ. 
ლ 


TAGLIO IN MHz 


GUADAGNO 
| IN CORRENTE 


MIN. 


TIPO DI 


INVOLUCRO 


~ 
ლ 
ლ 


~ 
ლ 
ლ 


~ 
თ 
ლ 


~ 
თ 
ლ 


~ 
თ 
ლ 


~ 
თ 
ლ 


м 
о 
о 


һә 
ლ 
ლ 


| 


~ 
ლ 
ლ 


~ 
ლ 
ლ 


сав |з 
сав |5 


ВС 416 В 


~ 
ლ 
ლ 


8C 416 C 
8C 417 


~ 
ლ 
ლ 


8C 419 8 і 
ВС 420 A | Si 


ВС 420 VI | si 
ВС 429 


| 


ВС 461 | 
ВС 477 


BC 477А |5 
86 477 VI | Si 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 


BC 478 B 
BC 479 
BC 479 B 
BC 512 
ВС 512 A 
BC 512 B 
BC 513 
BC 513 A 


BC 513 B 


BC 514 B 
BC 514 С 


ВС 582 А 
BC 582 В 
ВС 583 

ВС 583 А 
ВС 583 В 
BC 583 С 
ВС 584 

ВС 584 В 


ВС 584 С | 5 
BCW 25 | Si 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


Si = SILICIO 
Ge. = GERMANIO 


BCW 31R 


א מה 
ога [5 мы |‏ 
вата m |‏ 


ВСУ 47 8 | Si 


BCW 48 В 


BCW 49 В 


BCW 57 В 


BCW 58 В 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
01 COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
С-Е IN VOLT 
FREQUENZA 01 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


ВСИ 59 А 
ВСИ 59 В 
ВСИ 60 AA 
BCW 60 АВ 
“ВОН 60 АС 
BCW 60 др 
BCW 60 С 
ВОМ 61 ВА 
BCW 61 BB 
BCW 61 BC 
BCW 61 BD 


асва — 


BCW 63 В 
BCW 63 С 
BCW 64 
BCW 64 A 
ВСИ 64 В 
ВСИ 64 С 
BCW 65 EA 


зон єв |5 


ВСИ 67 DA | 5 
BCW 67 DB | 5 
| Bew 67 DC | 5 
BCW 68 DF | 5 
BCW 68 DG | 5 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
וס‎ COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO 0! 


BCW 68 DH 
BCW 69 


BCW 71R 
BCW 72 

BCW 72 R 
BCW 73-16 
BCW 73-25 
BCW 73-40 


ВСУ 77-25 
BCW 77-40 


: XI _ ~ | GUADAGNO 
9 XC SE 2 | AÈ | או‎ CORRENTE 
© эв - == N 
SE < 5 ene | 29 | ма 5 
saa | == | E |БЗЕ| ЕЛЕ] ÉZ | бо 53 
თე < | ₪85 | 8 - | ба max. | од 
+ а |597| 9 zu | ЩО as 
aS 2 Әсе | ОБЕ =0 ше FZ 


BCW 91B 
BCW 91 א‎ 
BCW 91 КА 


X55 
X28 
X55 
X55 
1X55 
X55 
X55 
X28 
X55 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA CI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
ПРО LI 


BCW 92 КВ | 5 


ВСИ 93 КА 
BCW 93 кв | Si 
BCW 94 | 
ВСМ 94 А 


BCW 94 КА 


Si 
5 ML იარ ја 
ич ose [е 


BCW 94 KC 
BCW 95 
BCW 95 Al Si 
8CW 95 B| si 
BCW 95 КІ si 
ВСИ 95 КА | 5 
BCW 95 КВ | si 


ВСМ 96 А Si 
BCW 96 8 | Si 
BCW 96 К 5 
ЗС 96 КА | Si 
BCW 96 KB | Si 


BCW 97 Al 5 
BCW 97 в 5 
BCW 97 K| si 


BCW 97 KA | Si 
BCW 97 KB | Si 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


MIN. MAX. 


SIGLA 


Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 
POTENZA MAX 
Di COLLETTORE 
IN WATT 
CORRENTE MAX 
DI COLLETTORE 
IN AMPER 

СЕ IN VOLT 
FREQUENZA 01 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
` MAX TENSIONE 


BCX 58 IX 
BCX 58 Vil 

| BCX 58 Vill 
BCX 58 X 
BCX 59 IX | 

| BCX 59 Vil 
BCX 59 Vill 
BCX 59 X 


BCX 70 AG 


BCX 71 BH 
BCX 71 BJ 
BCX 71 BK 


| BCX 73-40 
BCX 74-16 
BCX 74-25 
BCX 74-40 | 5 


| BCX 76-40 


BCX 78 Vil 
BCX 78 VIII 


e ш XI ш ZN GUADAGNO 
> С СС вт 
23 XC SĘ ёс Ф | IN CORRENTE 

Os эв ШЕ == 5 5 

ог < Lo ЕНЕ ФО yz დ 

SIGLA Zu = SHE ЕЧШ => бі _ © 

50 = 22% | was - 2 39 аз 

| < шО | ЕО< = са об 

а 5 БЕ 59 žy ЕС 23 

50 a са“ саг =0 ше Еж 
BCX 78 X | Si 
BCX 79 VIII Si 
BCX 79 VIII Si 
BCX 79 1Х| Si 


BCX 79 X | Si 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


BCY 58 

ВСУ 58 А | 5 
BCY 58 B 
ВСУ 58 С 
BCY 58 6 
ВСУ 58 VII Si 
ВСУ 58 УШ| 5 


ВСУ 58 ІХ] Si 


BCY 59 A 
BCY 59 B 
ВСУ 59 С 
ВСУ 59 D 
ВСУ 59 VII 


ВСУ 58 Х 
ВСУ 59 


ВСУ 59 X 
ВСУ 65 


BCY 71 
ВСУ ЛА 
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| ВСУ 85 


Се = GERMANIO 


Si = SILICIO 


И" жш дї | GUADAGNO | 
55 20 Š= 25 ІМ CORR Е 

< >₪ Ере 99 БЕ 

E - ш > 

= N= 2 а ш ш 

= ?2а ші ez 59 

< mos os = са 

Sl БОР | БОт Жш! шо 

5 422 oa зо LE 


TIPO Di 
INVOLUCRO 


NPN 
BCY 86 | 5 NPN 250 | X55 
BCY 87 | si NPN oo |і? 
BCY 88 | 5 NPN 00 | 17 
BCY 89 | si NPN 100 |17 
BCY 90 | si PNP 25 |108 
ВСУ 90 B| si ლ 25 | то 
8CV 91 | 5 PNP 42 | тов 
ВСУ 918 | Si PNP 42 | 105 
всу 92 | si PNP 70 | тов 
ВСУ 92 B| si PNP 70 | 105 
всу 93 | si PNP 25 | тов. 
5 15 _ 
si | me | 0,350 | 42 | тов 
5 PNP | 0,400 
S | PNP | 0,350 
ВСУ 95 B| 5 PNP | 0,400 
_BCY 96 |s | PNP 
ВСУ 96 B| Si PNP 
ВСУ 97 | 9 PNP 
ВСУ 97 B| 5 PNP 
BCY 98 B| Si PNP 
BCZ10 | Si PNP 
Bez | Si PNP 
86212 | Si PNP 
Bcz 13 | 5 PNP 
BCZ 14 | 5 PNP 
BD 106 | 5 NPN 
BD 106 A| Si NPN 
BD 106 8 | 5 NPN 
BD 107 | si NPN 
| BD 107 A| 5 NPN 
| BD 107 B 5 NPN 


1 


RZY, — 


саз писани 


о ш жш ш см GUADAGNO 
ი2 26 26 St 25 IN СОВВЕМТЕ 2 
SIGLA об Е sur Eug 2> 25 „9 
59 ₪ гаї us EZ == CH 
I II < | НОЕ | ЕО< | x, | ба MAX. | 99 
58 დ Роде | ба | 36 | EE => 
"BD 109 2 60 50 2 |120 | мо6 
80 109-6 3 60 30 40 |100 | | мол? 
BD 10940 3 60 30 63 160 | MD17 
ВО 109-16 3 60 30 100 | 250 | M017 
86 111 i 10 100 15 100 | 1061 
ВО ША | Si 10 60 100 40 100 __|тоз 
ВО 115 i 0150 | 220 65 20 |35 | 1039 
BD 116 3 80 30 20 103 
BD 117 ; 100 30 {10 |Т03 
| 80 ШЕ 30 90 103 
300 70 40 [240 | 1066 
150 __| 30 170 1066 
5 60 60 15 103 
5 00 Je | 103 
2 70 60 3 |150 | MDI7 
0,5 350 30 10126 
0,5 400 30 10126 
0,5 30 | |з __ |106 
15 100 11 20 |70 |тоз 
3 70 40 60 10126 
3 45 60 40 10126 
| 3 90 40 60 X100 
BD 135 9 | si 0,5 45 50 40 |250 | т0126 
BD 135 9 | si | 0,5 45 250 40 __| 250 | x100 
BD 136 © | si : 0,5 45 50 40 [250 |10126 
BD 136 9 | 5 : 0,5 45 75 40 [250 | x100 
BD 137 ₪ | 5 0,5 60 50 40 160 __| 10126 
BD 137 9 | sj ; | 0,5 60 250 40 __| 160 _ | Х100 
BD 138 2 | Si ) 0,5 60 50 40 |160 [10126 
BD 138 © | Si | 0,5 60 75 40 __|160 |хю0 
ВО 139 | ) 0,5 80 250 40 l (хо 
вр 140 i ; 0,5 80 75 40 __|160 |хо 
ВО 141 | 10 160 20170 [103 
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GUADAGNO 


1 XC <= 2 az IN CORRENTE 
= ° 
SIGLA Su = su. | Бшш #5 я. _© 
au | Е | 585) воз] “2 | аз 5 
| | ВО w ша | мој маке Ба 
nu 2 сааж са >О LE к= 
12 160 3 
40: 250 MD17 | 
40 160 MD17 
30 240 110126 
30 240 10126 
30 240 10126 
1,7 30 MD17 
1,7 20 MD17 
3 40 10126 
3 40 10126 
3 40 T0126 
3 40 T0126 
3 
3 


3 5 
45 3 5 
60 3 15 
60 3 15 
so |з 15 
sæ |3 5 | 
20 20 |250 | мо 
45 |0405 | 30 XI20 
45 0.025 | 30 XI20 
60 0,025 | 30 x120 
60 0025 | 30 x120 
BD 213-45 45 3 25 097 
60 3 25 097 
| BD 213-80| 80 3 5 097 
45 |з 25 097 
60 3 25 097 
9 80 3 5 ₪ 
ულ. 300 | о 40 MD17 
200 __| 10 40 _ | 150 | мото 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE МАХ 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


BD 239 B 
BD 239 С 


86 241 

ВО 241 A 
BD 241 В 
86 241 С 
ВО 242 

ВО 242 А 
ВО 242 В 


Wl Wi Wiw | ₪ | ₪ | | 


BD 245 B 


BD 246 A 
BD 246 B 


ім |w [ww [ы |w jw | | | WIND [к [мо საა [мэ [ МЈ | МЈ | ₪2 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


u 


SIGLA 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


ВО 249 А 
ВО 249 В 
BD 249 С 
86 250 
ВО 250 А 
BD 250 В 
ВО 250 С 


ВО 433 В 
BD 433 С 
BD 434 

BD 435 

ВО 435 А 
80 435 В 
ВО 435 С 


ВО 436 А 
80 436 В 
ВО 436 С 


~ | > > ~ | ~ |в | ~ | ~ | | ~ ь 
ש‎ | бо |» | | | оо | бо | бо | бо | бо | |ש‎ wl] |ש‎ wl wi wl w 
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SIGLA 


Si = SILICIO 
Ge = GERMANIO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


CORRENTE MAX 
IN AMPER 


POLARITA 
POTENZA MAX 


MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 


FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


MAX. 


TIPO Dt 


INVOLUCRO 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 
MAX TENSIONE 
С-Е IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


РОЦАВІТА | 
TIPO CI 


BDY 80 В 


BDY 80 С 
ВОУ 81 A 
BDY 818 
BDY 81 С 
BDY 82 B 
BDY 82 С 


BDY 83 С 
BDY 90 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
INVOLUCRO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 


POLARITA 
TIPO 0! 


0,565 
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о ш X ui Л = א‎ GUADAGNO 
= XC <с > SZ | או‎ CORRENTE 
о 三 上 ғ == < | _ ლ 
op бё < ₪ ELE 29 | 22 5 
SIGLA Zu Е 83- | тыш ш” Шо 85 
59 © |28<| Шах | == | 29 5 
50 2 ОБЕ | баг зо LE FZ 


ж 
o 
~ 


BF 179 Се] 5 
ВЕ 180 5 
ВЕ 181 Si 

| BF 182 Si 
BF 183 Si 
BF 184 Si 
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თ o 


1072 


7 


0,040 
= 


© == ъ. 0а 0 ҸӘ 


ге сјаја == 


ВЕ 244 В | 5 FET ` 


ВЕ 244 С | Si FE7 N a 
ВЕ 245 | N 


ВЕ 245 A | Si FET |N ` 


0,400 
0,400 
МРМ 0,400 


SEE БЕ: р ж ж R || Бэлэн: 


ლ ш хш й = GUADAGNO 
= XC za > от IN CORRENTE 
< © 20 חס‎ 5 
82 ЗЕ | wee | га | ба 2 
SIGLA 55 É su | ששל‎ => er 25 
50 = |%ש2‎ wag Ez 59 са 
i < шо со - са оо 
| | = Бог rot Su wo а. > 
56 ° | £az| да2| 36 | ES => 
ВЕ 259018 


ВЕ 259 (214) 
ВЕ 260 
ВЕ 261 
ВЕ 262 
ВЕ 263 
ВЕ 264 © 
ВЕ 270 


ВЕ 273 С 


ВЕ 273 D NN |0200 | 0,050 
ВЕ 274 0,150 | 0,050 


Ва 
[BF274C jsi | 
BF 274 C אלא‎ | 0,200 | 0,050 
Si 


ВЕ 287 


35 
25 
25 

0 


51 
1 


ВЕ 291 4 
| BF 291 В 
ВЕ 292 
| BF 292 A 
ВЕ 292 В 
ВЕ 292 С | 
ВЕ 293 А 


МРМ 
МРМ 
МРМ 


GUADAGNO 
IN CORRENTE | 


= SILICIO 
Ge = GERMANIO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO LI 
INVOLUCRO 


Si 


BF 303 
BF 304 
„ВЕ 305 
BF 306 
BF 308 
BF 309 
ВЕ 310 по 
ВЕ 310 ©) 
ВЕ ЗИ 

ВЕ 314 ით 
ВЕ 314 0) 


Голо ол | 
аю [ваю 


5і 
5і 
Si 
BF 363 Si 


ВЕ 323 
ВЕ 324 
ВЕ 330 
BF 332 
BF 333 
BF 334 
ВЕ 335 
| ВЕ 336 
ВЕ 337 | Si 
ВЕ 338 
ВЕ 340 
ВЕ 341 
ВЕ 342 
ВЕ 343 
ВЕ 344 
ВЕ 345 
ВЕ 357 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 
MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


BF 397 A 


BF 398 A 
BF 398 B 


PNP 
5 [пе Да 
ка [з [ме Tome ја | 
sfe 
i PNP 


BF 594 
BF 595 
BFR 14 A 


FA 
XX. |. 
ње | 
ЕИ 
1039 | 


1039 


ВЕК 98 
BFR 99 
BFS 11 
BFS 18 
BFS 18 R 


0.1 


[oso fi | 
| 0,500 

rama 
omo |оло | 
5 [oo | 


PNP ` | 0,800 | 0,100 
РМР 0,800 00 


= 
79 
т 


(ТИПТШ 


е еш Zu ш см GUADAGNO 
от 

2 25 55 SE = IN CORRENTE 
Os >Р - == < о 
SE < - ш no NZ e 

SIGLA Su Ë sur 三 出 出 百 > aa _o 

© Сс да = = з: ₪ 

|| а 05 COZ = са оо 
И o 2 | 62 as zu | ЩО в. 2 
` = — ї е 
HO a па! сағ зо ше = 5 


0,150 400 U34 
0.150 140 U34 
0.150 350 034 
0,150 350 Гуза 
0,150 ШЕТ ГГ 
0,50 B. F. U34 
0.150 | ВЕ Ë 
0.150 B. F. U34 
BFV 37 | Si אלא‎ | 0,150 20 U34 
ВРУ 38 | Si אלא‎ | 0.150 20 ₪ 
BFV 40 [9 NPN | 0,150 200 |2 ს34 
BEV 41 | Si NPN |0150 250 |30 ს34 
BFV 42 [Si [Імем |0150 __| 400 |30_ уза 
BFV 43 | 5 אאא‎ | 0.150 300 |30 ს34 
BFV 44 |si NPN | 0,150 300 | 30 иза 
ВРУ 45 |si (мм | 0150 15 250 |30 134 
BEV 46 |si NPN | 0150 ` 15 300 130 U34 
BFV 47 Si [non foiso [020 Im 400 | 30 U34 
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= 


бе = GERMANIO ! 
POTENZA MAX 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
С-Е IN VOLT 


POLARITA 


FREQUENZA DI 


TAGLIO IN MHz | 


GUADAGNO 
| או‎ CORRENTE 


МАХ. ! 


ПРО ОР 
INVOLUCRO 


BFV 82 A 140 30 026 
BFV 82 В 140 20 026 
BFV 82 С 140 40 026 
BFV 83 300 15 026 
BFV 83 A 300 30 026 
BFV 83 В 350 30 026 
BFV 83 С 350 25 026 
ВЕУ 85 250 25 | 6% 
BFV 85 A 250 50 026 
ВЕМ 85 В 250 50 026 
BFV 85 С 300 30 126 
BFV 85 D 30 60 026 
ВЕМ 85 Е 30 150 (26 
ВЕМ 85 Е 60 80 U26 
BFV 85 G 60 150 026 
200 50 026 
BFV 86 A 200 100 026 


O «р * ლ == ₪ Y 


BFV 87 A 


BFV 91 N 


BFV 93 N 
BFV 94 
ВРУ 94 N 


BFV 96 М 


BFV 98 N 


[cann | 0300 |20 0) [зо (Vos) | _ 
0300 |20 (ი) [зо (Vos) | 


FET | сви. м |оњо (оф. 


a 
0,700 | 0,150 
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ТУРЕ 


"BFW 17- 


Туре 
де 


boitier 


| @ = — g ROD 


11 GHz | 
800 
0 


"о 
= 
“© 


4 
40 


ჯი ლლ ლ 
თ ₪ НЕ 
5| 5| 5| ₪ 


NPN 


| мем | იყი је | o | 


52 


во 
- 
ლ 
= 
ლ 
ლ 


за 
ლ 
еч 


озю | 


0,600 10,600 
0,600 0 4 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 


POLARITA | 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E ІМ VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


TIPO DI 


= 
чу 
= 


ВЕХ 92 А 


ВЕХ УЗА 
ВЕХ 94 


ВЕХ 96 
| BEX 96 A 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


= SILICIO 
Ge = GERMANIO 
INVOLUCRO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
Di COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 


Si 


ВЕУ 39/1 
BFY 39/11 
BFY 391 | 


| ВЕУ 48 
ВЕУ 49 


BFY 56 В 
ВЕУ 67 JE 
BFY 67 A > 
ВЕУ 67 С NPN 
aaa |» 
ВРУ 70 | Si 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


= SILICIO 
Ge = GERMANIO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


Si 


BFY 78 
BFY 79 
BFY 80 
BFY 88 
BFY 90 9 
ВРУ 90 2 | 
ВРУ 90 В 9! 
BFY 91 + 
BFY 92 + 


BLY 47 A 
BLY 48 
BLY 48 А 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 
POLARITA 
POTENZA MAX 
DI COLLETTORE 
IN WATT 
.CORRENTE MAX 
01 COLLETTORE 
IM AMPER 

MAX TENSIONE 
С-Е IN VOLF 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


BLY 85 

BLY 87 | 

BLY 87 A 

BLY 88 

BLY 88 A 

BLY 89 

BLY 89 A 

BLY 90 

BLY 91 

BLY 91 A | Si SOT-48/2 

MT72 

BLY 92 A | Si | ў SOT-48/2 


Si МТ72 


s 


Si 
Si 
Si 
Si 
BR 100 8 | si 
BR 100 D | Si 
BR 101 |si 
BR 1018 | Si 
BR 1010 | 5 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POLARITA 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER . 
MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA Di 
TAGLIO IN MHz 
TIPO DI 
INVOLUCRO 


Si = SILICIO 
Ge = GERMANIO 


BSV 15 00 

BSV 15-6 %) 

BSV 15-10 ® 

BSV 15-16 (8) 

BSV 16 по 

BSV 16-6 ©! 

BSV 16-10 «з! 

BSV 16-16 (8) 

BSV 17-6 0) 

BSV 17-10 ©) 

BSV 21 თ | Si : 400. 
150 (fT) 

BSW 21 4 | Si. ) 150 (fT) 

BSW 22 | > : 150 (fT 


) 
150 (11) 
150 (fT) 


о 28 zu | ш шар | GUADAGNO 
oś < 6 = G Š= <= IN CORRENTE 5 
SIGLA 95 < [аш Bus | 29 | зе 5 
шш Е ман 224 m ₪ ЕА 
59 თ zoa | баз rz 59 62 
ри < шох | cot хш Фа МАХ 99 
28 9 |952 | 8662 | 36 | Ef EZ 
PNP 150 (m 175 1225 [вото 
РМР 150 (fT) | 180 540 R0110 
PNP 150 (fT) 1180 540 R0110 
NPN BF 50 1018 
РМР 200 40 1018 
РМР 200 100 1018 
РМР 200 40 1018 
РМР 200 100 1018 
NPN 250 40. 1018 
МРМ 250 100 1018 
NPN 250 40 1018 
NPN 250 100 1018 
МРМ 60 40 1018 


| 100 35 105 
100 35 105 


BSX 22 Si NPN 
BSX 23 Si NPN 


5 NPN 200 (35 1018 

|Bsx 40 |6 PNP 100 40 1039 
BSX 41 [5 PNP 150 100 1039 
BSX 44 |% NPN 600 j 1018 
BSX 45 |9 NPN 50 40 [250 [1039 
BSX 45-6 15 NPN 50 28 (|039 
BSX 45-10 | Si | МР 50 40 |o 
BSX 45-16 | 5; NPN 50 90 |1039 
BSX 46 {Si NPN 50 40 |5 [1039 
BSX 47 5 МРМ 50 1039 
BSX 47-6 15 NPN 50 40 |o |ro39 
BSX 47-10 |5 NPN | 50 60 19 |тоз9 

|Bsx 51 [5 NPN 300 75 [225 [108 
BSX 51 ג‎ |6 NPN 300 15 [225 (08 
BSX 518 |5 NPN 300 15 |225 11018 
BSX 52 | Si NPN 300 |80 |840 |то18 
区 52 А |9 NPN 300 |180 |540 [тоз 
BSX 52 В |5 NPN 


300 180 540 1018 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


= SILICIO 
Ge = GERMANIO 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


TIPO LI 


Si 
“| POLARITA 


BSX 62 
BSX 62-6 
BSX 62-10 
BSX 62-16 
BSY 10 


GUADAGNO 
IM CORRENTE 


DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


POTENZA МАХ 
CORRENTE MAX 
IM АМРЕВ 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


Ge = GERMANIO 
TIPO DI 


Si = SILICIO 
РОГАВПА 


В5У 95 А 
ви 100 
BU 100 A 
BU 102 
BU 103 A 
BU 104 
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© ыш жш 0 =» | GUADAGNO 
па 

22 25 55 ВЕ аз ІМ СОВВЕМТЕ Е 

| = = Е ₪ = ₪ ФО Nz ка 
SIGLA SE É | sur | Бшш а? | 52 9 
шо ₪ Мағ | щоб C 50 a3 

თ с ох ros = ב‎ = 

₪ 5 | 5 GÓR | ху mo | мм | мах. | 09 

58 8 | 852 | доа | 26 | Ef EZ 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Si = SILICIO 
Се = GERMANIO 
РОТЕМХА МАХ 
DI COLLETTORE 
IN WATT 
CORRENTE MAX 
Di COLLETTORE 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 
INVOLUCRO 


POLARITA 
TIPO DI 


BUY 52 A 
BUY 53 
BUY 53 A 
BUY 54 
BUY 54 А 
BUY 55 
BUY 55-4 
BUY 55-6 


шу Т 
056418 0 
אמור‎ 


00 

[е] 
წო 
თაია ა 


C4/B4A 
С4/В4А 
C4/B4A 
СА/ВАА 


BUY 69 А 
BUY 69 В 
BUY 69 С 
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MAN 


3 
3 3 


wy wy 
~ m с [е | сч 


BUY 72 
BUY 72-6 


е 
~ 
3 
2 
са 
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2 XC 2C z GE | IN CORRENTE 
95 ŻE | wE.| за] ба დ 
or < < ELE 29 2 = © 
ш 23 | E 9 дзё] Ez | бо 53 
₪ < | ₪85 | ₪84 | хі | Фо | мм | мах | од 
28 9 | Paz | бак! 326 | Ef EZ 
carré 
carré 
саггё 
саггё 
0у 
₪ 
ОМ 
Т 
стаје |" o 
Ge PNP ov 
CTP 1500 тоз 
СТР 1503 103 
СТР 1504 103 
D 16 6 6 1098 
D29A4 1098 
D29A5 T098 
D29E1 1098 
D29E2 1098 
1098 
1098 
1098 
1098 
р 29Е9 1098 
D 29 E 10 1098 
О 29 Е1 R67 
R67 
R67 


1098 


хо 
ლ 
ლ 
= 


е о‏ + | א 
чі кк ო‏ © 
К IN | | в о‏ 
= + + + + > 
шы ы ы һы ім ыы‏ 


0 33 D 24 


029 Е6 
029 Е7 
032 Р1 
D32P2 
D32P3 
D32P4 


¿85858888 
თ = 
ლ 

- ее 


5 
5 


0 33027 
D 33 030 
EN 706 


хо хо м | © хо из 

S со со, о) о) © 

= == = = 
оо соу о כ‎ 
|| =| ₪| = 


ლ 
= 
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о со о 
ლ [о ლ 
5 = 5 


сі 
N 
N 
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= 
ш 


ЕМ 708 
ЕМ 1132 
ЕМ 171 
ЕТ 34 А 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 


Ge = GERMANIO 
DI COLLETTORE 


IN WATT 
DI COLLETTORE 


Si = SILICIO 
POTENZA MAX 
CORRENTE MAX 
IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 
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